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Konu:  TAŞOVA  HABER 


Tüm  Türkiye  de  Olduğu  Gibi  Taşova  Türk  Telekomda  da  Salı  sabahı  başlayan  Grev  devam  ediyor. 


Türk  Telekom’da  grev  başladı.  Sendika  üyeleri, 
iş  yerlerine  giderek  binaların  girişlerine  ”Bu 
işyerinde  grev  var”  yazılı  pankartları 
astılar.Taşova’da  çalışan  Türk  Telekom 
personeli  de  Salı  sabah  8.00’de  bina  girişlerine 
astıkları  pankartla  grevi  başlattı.üzerlerinde 
grev  gözcüsü  önlükleri  giyen  sendika  üyeleri  de 
grev  nöbetine  başladı. 


Tüm  ülke  çapında  başlatılan  grev  Taşova’da 
da  sürüyor.  Çok  az  sayıda  Sendika  üyesi 
olmayan  personel  ise  çalışmaya  devam  ediyor. 
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